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PHONOLA Mod. 5521/1 N - RADIO AUTO NORMALt 
PHONOLA Mod. 5521/1 f • RADIO AUTO HAT 
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* OC . 19 rn. 

* OC . 25 m. 

■ OC • 31 m 

* OC .41 m 

49 m 
19 m 

• 25 m 

• 31 m 

OC perm, ver 
OC • 41 m 
OC * 49 m 
OM trimmer 
OM perm. va r 
OM padding 
116-117 MF 470 KHz Tipo £1 
1,01,9 Impedtnjtf erresro 
fmpedenze fiJiro BT 
AT 


V.5. w ’ V.4. y 

RV. 0,5 MO log con tni*rc. *. 54&fi 


* Solo per PH. 5521/1 N- 

• Solo per PH._5521/I F 


S.A. F1MI - Mod. PHONOLA 5521,IN e 5521/FAp^hl o-no^o eon vibn.u«^ ond^die . H„ que hand.’ 

allar^ale a 49, 41, 31, 25 e 19 mein. Media frequenza 470 kc. 
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